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Llingua de signos italiana 


Llingua de Signos Italiana^^^^ (Lingua dei Segni Italiana, LIS) ye una llingua de signos usada pola 
Comunida Sorda d'ltalia (3.525.000[2]-40.000[3^), Suiza (426.800M-10.000[^^), San Marin (1.460[^^). 

Referencies 

1. Ethnologue: Lingua dei Segni Italiana (http://www.ethnologue.com/language/ise) 

2. Ethnologue: Deaf population in Italy (http://www.ethnologue.com/country/IT) 

3. EUD: Italy (http://www.eud.eu/ltaly-i-187.html) 

4. Ethnologue: Deaf population in Switzerland (http://www.ethnologue.com/country/CH) 

5. EUD: Switzerland (http://www.eud.eu/Switzerland-i-202.html) 

6. Ethnologue: Deaf population in San Marin (http://www.ethnologue.com/country/SM) 


Sacau de <<https://ast.wikipedia.Org/w/index.php?title=Llingua_de_signosJtaliana&oldid=2652277» 


La ultima edicion d'esta p^ina foi el 21 pay 2019, a les 23:10. 

El testu ta disponible baxo la Llicencia Creative Commons Reconocimientu/Compartirigual 3.0; puen aplicase otres 
clausules mas. Llei les condiciones d'usu pa mas detalles. 






